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Piazza Campiteti n. 2 - ROMA 


CENTRO UFOLOGICO NAZIONALE 


i Data inchiesta: 


Data: 4 marzo 2002 
Luogo: Golasecca (NO) 
Ore: 23:30 

Tipologia: IR3 

Fonte: testimone diretto 


Era il 4 marzo 2002, di sera tardi, e Augusto e Maurizia si erano fermati con la loro macchina in 
uno spiazzo brullo, antistante il bosco di Golasecca, nel novarese. Stavano discorrendo, quando 
accadde l'incredibile: “Erano le 23.30 e ad un certo momento nello spiazzo adibito a parcheggio, 
completamente buio, privo di qualsiasi fonte di illuminazione, ho visto un forte bagliore, come la 
luce di una gigantesca sigaretta, che diventava sempre più intensa e che dall’arancio passava al 
giallognolo. Mi metto a guardare e vedo questa luce enorme. Il diametro apparente sarà stato di un 
metro, le dimensioni reali non so quantificarle. La mia ragazza mi dice di tirare giù il finestrino; io 
invece avrei voluto scendere. Con il finestrino abbassato, abbiamo sentito tutti e due un ronzio 
metallico che aumentava sempre di più d'intensità. La misteriosa luce, che aveva la sagoma di un 
disco volante con anello centrale, era sospesa a qualche metro dal suolo”. “Ho guardato anch'io”, 
mi raccontò Maurizia, “ma una frazione di secondo dopo Augusto. Così ho potuto vedere solo la 
parte finale del fenomeno, ho notato come una lunga striscia colorata, fusiforme”. “In quel 
momento ho girato la macchina”, continua Augusto, “ed ho puntato i fari verso l'oggetto, che 
distava da noi una decina di metri, per cercare di vedere meglio” (essendo andato sul posto, la 
sera, posso confermare che lo spiazzo di terreno è veramente buio; N.d.A.)."A quel punto”, 
aggiunge imbarazzato l’uomo, “a quattro metri di distanza dall’UFO, sulla destra, accanto agli 
alberi, ho visto una sagoma gelatinosa, trasparente, vetrosa. Era una forma umanoide, con testa, 
tronco, braccia e gambe. Non si vedevano però i tratti somatici, né le mani. Era solo un contorno, 
color silver, alto ben tre metri, immobile”. Maurizia: “Non ho visto la figura, perché in quel momento 
Augusto ha fatto inversione con la macchina e siamo scappati via, ma ho notato che il rumore, nel 
frattempo, era diventato assordante; il ronzio era stato presente per tutto il tempo che l'oggetto di 
luce è rimasto visibile. L'intero episodio sarà durato dieci minuti. Quando abbiamo puntato i fari 
contro l'UFO, si vedeva tanta luce. Siamo scappati via terrorizzati; nel fuggire, abbiamo guardato 
ancora e l'UFO era sempre là. Poi, è successa una cosa strana. Quando siamo giunti a casa, 
entrambi abbiamo avuto l'impulso fortissimo di tornare sul luogo, era come se qualcosa ci 
chiamasse, ci attirasse, ma la paura ha avuto il sopravvento”. La mattina dopo, però, Augusto è 
andato a controllare, ma nel piazzale erboso circolare non vi era più traccia alcuna dell’UFO e del 
suo occupante. “La sagoma dell'essere”, ci tiene a precisare il testimone, “è diventata visibile solo 
quando ho le ho puntato contro i fari, altrimenti non si vedeva nulla. Per fare un raffronto 
cinematografico, avete presente il robot cattivo di Terminator 2 quando diventava di gelatina? 
Ebbene, quell’essere appariva etereo allo stesso modo”. 


